LUDWIK WARTH 


architekt-budowniczy 


przeżywszy lat 53, zasnął w Panu dnia 16 lipca 1945 r. w Zakopanem. 


Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 30 b. m. o godz. 3 po południu, o czym zawiadamia: 


matka, siostra i rodzina. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 30 b. m. o godz. 8 rano w kościele SS. Wizytek przy ul. Krowoderskiej. 
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